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NEW DEAN OF ENGINEERING AT S.G.W.U. 


J. Clair Callaghan has been appointed Dean of Engineering at Sir 
George Williams University. The announcement was made today by 


Vice-Principal Academic Dr. J.W. O'Brien. 


The appointment is for a five year term effective June 1. Professor 
Callaghan succeeds Jack Bordan who announced his resignation last 


fall in order to take up full-time teaching during the 1969-70 session. 


Professor Callaghan is a native of Prince Edward Island. He holds a 


Bachelor of Electrical Engineering degree from Nova Scotia Technical 


College, and a Master of Science from the Massachusetts Institute of 


Technology. After teaching at both these institutions he joined Sir 
George Williams University as Associate Professor of Engineering in 
1966. In 1968 he became Chairman of the Department of Electrical 


Engineering. 


He is the author of several papers on his fields of specialization, 


systems theory and electromagnetic theory, and has wide consulting 


experience. He has received National Research Council operating 


grants since 1964, 
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UN NOUVEAU DOYEN A LA FACULTE DE GENIE DE S.G.W.U. 
Monsieur J. Clair Callaghan a été nommé doyen de la faculté de génie de 
1'Université Sir George Williams, L'annonce a été faite par le Vice- 


Recteur (Académique) Dr. J. W. O'Brien, 


La nomination est pour une durée de cing ans et prend effet le 1 juin. 
Le professeur Callaghan succéde au professeur Jack Bordan qui donna sa 
démission en tant que doyen l1'automne dernier afin de pouvoir enseigner 


a temps plein pendant l'année 1969/70. 


Le professeur Callaghan est originaire de 1'Ile du Prince Edouard. I1 
regut son baccalauréat en électrotechnique du Collége Technique de la 
Nouvelle Ecosse et sa maftrise en science du Massachusetts Institute of 
Technology. Aprés avoir enseigné dans ces deux établissements il joignit 
Sir George Williams en tant que professeur associé dans la faculté de génie 


en 1966. En 1968 il devint directeur du département de 1'électrotechnique,. 


Il est l'auteur de plusieurs articles dans ses spécialisations, théorie des 


systémes et théorie électromagnétique, et a une grande expérience en tant 


que consultant. I1 a regu plusieurs bourses depuis 1964 du Conseil National 


de Recherches. 
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